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  جميع فتاوى نور على الدرب - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء

  4379    حكم صلاة التسابيح    نور على الدرب

  عبدالعزيز بن باز


  
  ايضا يسأل عن صلاة التساب يا سماحة الشيخ. صلاة التسابيح غير ثابتة في اربع ركعات سبح فيها ثلاث مئة تسبيحة سبحان الله والحمد لله ولا اله والله اكبر لكنها غير ثابتة حديث غير صحيح طيب
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      00:00:00
    
  



  جزاكم الله خيرا واحسن اليكم
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      00:00:16
    
  



